INT 


Firmensitz der POINT-Helmig GmbH seit 1980 
in Overath, bei Köln. 


Mehr als 15.000 qm Hochregallagerfläche 

mit ständig mehr als 150.000 Artikeln vorrätig. 
Wir konfektionieren und versenden täglich 
mehr als 3.000 Artikel. 


200 qm Show-room mit 
ständiger Ausstellung unserer neuesten Produkte. 


Ü OVW 


Regelmäßige Messepräsenz auf der 
EUROBIKE, Friedrichshafen 
Besuchen Sie uns! 


